Год выдання 12-ты. 


015 (47.6) (абі ) 


Лешапіс друку 


БЕЛАРУСКАЙ ССР 


Орган дзяржаўнай бібліяграфіі БССР. 


Штомесячны бюлетэнь 
БЕЛАРУСКАЙ КНіЖНАЙ ПАЛАТЫ 


ПРЫ 


ДЗЯРЖАЎНАЙ 
ІНСТЫТУЦЕ Б' 


Кастрычнік 


БІБЛІЯТЭЦЫ і БІБЛІЯГРАФІЧНЫМ 
імя В. І, ЛЕНІНА 


1936 


З М Блаў 


1. Марксізм--Ленінізм 

2. Дыялектычны І гістарычны 
матэрыялізм. Гісторыя філа- 
софіі, Псіхалогія. 


. Комінтэрн. ВКП(б). ВЛКСМ. 
Юныя піонеры. Міжнарод- 
ныя рэволюцыйныя святы. 


е 


Палітыка. Совецкае будаў- 
ніцтва. Права. Палітычныя 
партыі ў капіталістычных кра- 
інах. 

. Абарона 
справа. 


га 


СССР. Вайсковая 


.Тэарытычная і палітычная 
эканомія. Эканоміка прамыс- 
ловасці і сельскай гаспадаркі. 
Соўгаснае і калгаснае булаў- 
ніцтва, Гандаль. Кааперацыя. 
Эканоміка транспарта і су- 
вязі. Фінансы. Комуналь- 
ная гаспадарка. Статыстыка. 
Нар.-гас. улік. 


“ 


Праца. Арганізацыя працы. 
Соц. страхаванне. Прафесій- 
ны рух. Соцыяльны быт 


Гісторыя. Археалогія. Архі- 
вазнаўства. 


е 


9; 


рафія.Соцыяграфія.Края- 
знаўства. Этнаграфія. Фоль- 
клор. 
Матэматыка. 
ства 
Медыцына, Санітарыя. 
сна 
Тэхніка. Транспарт. Сувязь. 


Прыродазнаў- 


Гіпі- 


. Сельская і лясная гаспадарка. 


Жывёлагадоўля 
тва, Ветэрынарыя, 
Мовазнаўства, 
Мастацкая літаратурў. 


Паляўвіц- 


. Мастацтва. Архітэктура. Му- 


зыка, Тэатр. Кіно.Фэгаграфія. 
Автырэлігійная “ітаратура. 


. Культурнае будаўвійтва, На- 


родная асвета. Педагогіка, 
І методыка, Культ. асвет: раё 
бота. Самаадукацыя. Фізкуль- 
тура. Гульні. Турызм. Пад- 
ручнікі. 


. Дзіцячая літаратура. 


Кнігазнаўства. Кніжная І вы- 
давецкая справа. Прэса. Біб- 
ліятэчная справа. Бібліягра- 
фія. Даведнікі. Энцыклапе- 
дыі. 


Каа ааатнреачанааанаачаннаннаа а ЦІ 
Дзяржаўная бібліятэка і бібліягр. інстытут БССР імя В. і, Леніна 
Менск - 1936. 


І. Марксізм--ленінізм. 
Ленін, Владзімір Ільіч. 


-.; Дзяржава і рэволюцыя. Вучэнне марксізма аб дзяр- 
жаве і задачы пролетарыята ў рэволюцыі. «гРэд. пе- 
ракл. 4. /. Дзякаў». Менск, Белпартвыд-ва, друк. 
імя Сталіна. 1936. 

19.[3] стар. 22 с. 15.00 зкз. 1 р. 
ль 682 321:323.2 


Ленін, Владзімір Ільіч. 


-. Красавіцкія тэзісы. Перакл, з руск. выд. 1936 
Партвыд-ва ЦК ВКП(б) “пад рэд. Й. К. Лагодзіча». 
Менск, Белпартвыд-ва, друк. імя Сталіна. 1936. 
662] стар. з ілюстр. 22 с. 10.000 экз. 70 к. Перапл. 40 к. 
хе 683 335.55 


Сталін, Іосіф Вісарыёнавіч. 


-. Аб Леніне. Перакл. з руск. выд. 1935-г, Партвыд-ва 
ЦК ВКП(б). Менск, Белпартвыд-ва, друк. імя Ста- 
ліна. 1986. 

42. [2] стар, 22 с. 2000 экз. 30 к. перапа. 25 к. 

Дадаткі; Увагі. Імянны ўказальнік 
м 684 92 (Ленін). 


Сталін, Іосіф Вісарыёнавіч. 


-.; Аб правым ухіле ў ВКП(б). З пастановына пленуме 
ЦК ВКП(б) у красавіку 1929г. «Рэд. перакл. /. М. Тка- 


мэвіч, с» Менск, Белпартвыд-ва, друк. імя Сталіна. 
1936. 

48.[2] стар. 22 с. 10000 экз. 35 к. перапл, 25 к. 
16 685 329.1547) 


Сталін, Іосіф Вісарыёнавіч. 


“Палітычная справаздача ЦК ХУ з'езду ВКП(б). 
2--19 снежня 1927 г. «Рэд. пер.: П. І. Пасюкевіч» 
Менск, Белпартвыд-ва, друк. імя Сталіна. 1936. 

56 стар. 22 с. 7.000 экз. 50 к. перапл. 35 к. 


Дадатак: Заключнае слова. 
Хе 686; 329 15(47)(063). 


Сталін, Іосіф Вісарыёнавіч. 


.-. Палітычная справаздача ЦК ХІЎУ з'езду ВКП(б). 
18--31 снежня 1925 г. «Рэд. перакл.: Л. /, Пасюке- 
віч.» Менск, Белпартвыд-ва, друк. імя Сталіна. 
1936. 


78.[2] стар. 22 с. 10.000 экз. 65 к. перапл. 35 к. 
м 687 


329.15(47)(063) 
Ш. Комінтэрн. ВКП(б). ВЛКСМ. Юныя піонеры. Між- 
народныя рэволюцыйныя святы. 


Варашылаў, Кліменці Ефрэмавіч і інш. 


-. Аб моладзі. [3б. прамоў, загадаў, артыкулаў]. Менск. 
Белпартвыд-ва, друк. імя Сталіна. 1936. 

1504] стар. з партр. 20 с. 10185 экз. І р. 80 к. 

Перад назвай: К. Е. Варашылаў і М. В. Фрунзе. 
м 688 329. 15к(47) 


-. Прыём у партыю і лёгкадумная кампанейшчына. [Пе- 
радавы з ,Правды"]. Гомель, выд. Гом. ГК КП(б)Б. Па- 
лесдрук. [1936]. 
7 стар. 18 с. (-гУ дапамогу партработніку). 3000 экз. [Б. ц]. 
Апісана па вокл. 
хе 689 329.15(47). 


«Прыкладнае палажэнне об арганізацыі і рабоце ка- 
лектыва агітатараў. «Надрукавана з журн. ,Спутник 
агитатора“. 1936 г. Ле 15.» [Барысаў], друк. імя 
1-га Мая. [1936]. 


15 стар. 19 с. [2] экз. [Б. ц]. 
хе 690 329 15(47)(07) 


Рускаю моваю. 


-. О возобновлений приема новых чледов в ВКП(б). Го- 
мель, изд. Гом. ГК. КП(б)Б., тип. Палеспечать. [1936]. 


16 стр. 16 с. (-гВ помоць партработнику.) 3000 экз. [Б. и] 
6 691 3291547), 


Аб аднаўлейні прыёму новых членаў у ВКП(б). Да ўсіх 
арганізацый партыі. (Ліст ЦК ВКП(б]. -- Больш, Бел., 936 
М 0, с. 2-4. 


Аберагаць чыстату радой парты! Леніна-Сталіна. [Пера- 
давы].--Больш. Бел. 936., Ж 9, с. 19--25. 
0731 

Бальшакоў, М. Падрыхтоўка і правядзенне партыйнага 
соду, [Добруш].--Больш Бел. 936, Ме Т, с. 57--59. 


Бедынерман, Г. -- Парткіраўніцтва стаханаўскім рухам 
ўза [Крычаў].-- Больш. Бел. 936, Ме 7, с. 67-69. 


Брагінскі, М.--Як рэалізуюцца рашэнні Х з'езда ВЛКСМ. 
[Гомель].--Больш. Бел., 936, 2» 7, с. 70-72. 
0734 

Бруднер, П. 
Куйбышэва).-- Б. 
0735 


Вайновіч, Ф..--Полацкая акруговая партканферэнцыя 
ласля абмену партдакументаў.-- Больш. Бел., 936, Ле 10, 
с. 64--68 
0736; 

Валковіч, Д.---Вынікі абмену партдакументаў і далейшыя 
задачы КП(б)Б.--Больш. Бел. 936, Ж 9, с. 9--19. 

0737 

Вольфсон. Як я кірую работай гуртка, (Партгабінет Го- 
мельскага шклозавода].-- Больш. Бел. 936, Хе 7, с. 45--46. 
0738 

Гутман. Як Магілеўскі РК працуе з прапагандыстамі 
Больш. Бел, М 1, с. 31--38. 

0739 

ХІХ год пролетарскай дыктатуры 1 будаўніцтва соцыялізма, 
[Перадавы].-- Больш, Бел., 936, 28 10, с: 5-4 
0740 


Наш вопыт [парт] работы. (Ф-ка імя 
льш. Бел., 936, Хе 10, с. 69-75; 


Ерэміхін, Ф. Больш увагі комсамолу. (Смалявічы].-- Больш. 
Бел., 936. 199, с. 30--32; 
074 


рэміхін, Ф. Калгасны палітдзень. [Смалявічы].- Больш. 
5, лё 8, 62-65 


Бел., 
0742 
Жолнер. Мой метад кіраўніцтва работай гуртка [па вы- 
аўч. Чсторыі партыі. Чырвоная Слабада].- Больш. Бел, 
, с. 48-44; 
0748 
Інструкцыя аб уліку членаў І канлылатаў ВКП(б). (За- 
цверджана ЦК ВКП(б) 21/Х1 1936 г.).--Больш. Бел., 936; 7, 
с. 71--88. 
0744 
Канопік, А. Большэвіцкая пільнасць у парт. рабоце 
[Ф-ка ,Окцябр'].--Больш. Бел., 936, 1 9, с. 33--36. 
0745 
Каралевіч, 
скі лесакамбінат] 
0746 


З вопыту пастаноўкі палітагітацыі. [Бабруй- 
Больш Бел., 936, Х Т, с: 62-66. 


Кацман. Аб рабоце гурткоў па вывучэ 
тыі. [Гомсельмаш].-- Больш. Бел., 936, Ж 
0747 

Кацнельсон. Забяспечыць штодзённае і канкрэтнае кіраўніц 
зва партыйнай вучобай, [Слуцк.]--Бальш. Бел., 936, 1» 7, с. 3536 
0748 

Кірэеў, А. Аб падрыхтоўцы і правядзенні парт. сходаў. 
[Смалявічы].--Больш, Бел. , 936, Ж» 8, с. 58--61 
0749 

Кліонскі. Дабіцца рашучага пералому [ў парт-арганіз 
І паліт. -масав. працы парт. арганізацыі ф-кі імя Валадарскага 
ў Магілеве].-- Больш, Бел. 936, 29 9, с. 28--99. 
0750 

Кофман, З. Партыйная работа ў паккамерным цэху фаб- 
рыкі, [Добруш, паперня].--Болый. Бел., 936, Л» 7, с, 54--56. 
0751 


ню гісторы! пар- 
с. 50--53. 


Левіт, В. Больш увагі рабоце са спачуваючымі.[Добруш].-- 
Больш. Бел., 936, 29 7, с. 60-61. 
0752 


Лейзер, І. Рабога парткалегіі пасля рашэння Ш пленума 
КПК.--Больш. Бел., 936, Хе 8, с. 32-38. 
0153 

Лейзер, І. Што паказала праверка выканання рашэнняў 
Ш пленума КПК.-- Больш. Бел., 936, 19 1, с. 19-23. 
0154 


Літвін, Н. Быць пільным--гэта перш за ўсё ўмець выявіць 
класавага ворага.--Больш. Бел., 936, Ж 8. с. 26-31. 


Лозунги ЦК ВКП(б) ла ХІХ гадавіны Вялікай пролетар- 
скай рэволюцыі.--Больш. Бел., 936, Хе 10, с. 2--4. 
0756 

Новікава. Канкрэтная дапамога партвучобе забяспечыла 
палітычны рост слухачой (партгабінета Віцебскай фабрыкі імя 
Кагановіча Больш. Бел., 936 М 7, с. 41-48. 
915 


Пастанова бюро ЦК КП(б)Б аб становішчы пярвічнай 
партарганізацыі Рудзейскай МТС, Смілавіцкага р-на--Больш. 
Бел., 936, 16 9, с. 63-64. 

0758 

Пастанова ЦК ВКП(б) аб скажэннях некаторымі мясцо- 
вымі парт. арганізацыямі пастановы ЦК ВКП(б) аб аднаўленні 
прыёму новых членаў у ВКП(б)--Больш. Бел, 936, 29 10, 
с. 18. 


0759 

Пастанова ЦК КП(б)Б: 1) Аб становішчы ў партарганіза- 
цыі рэд. Звязда", 2) Аб прыналежнасці Кавальчука, З. З. да 
трацкісцкай апазіцыі ў 1923 г.--Больш. Бел, 936, М 7, с. 13. 
0160; 


Паяркаў. Палепшыць якасць парт. прапаганды. (Бабруйскі]” 
“Больш. Бел., 936, Л 7, с. 39-40. 
0757 а 

Рабкін, Б. Падрыхтоўка да новага прыёму партыю. 
(з «Комунарка"]- “Больш, Бел, 936. М 10, с 76-77; 
0758 а 


Роговой. Мой метад кіраўніцтва гуртком. (Гурток па вы- 
вучэнню гісторы! партыі, Старыя дарогі).-- Больш, Бел., 936, 

7, с. 41-42; 
0159 а 

Рэзалюцыя пленума ЦК КП(б)Б аб выніках абмену парт- 
яаумёнтаў у КП(б)Б.- Больш. Бел. 936, Ма 9, с. 54-62. 
0769 а 

Фельдман. Да вынікаў абмену партдакументаў. [Асіпа- 
вічы].-- Больш, Бел., 936, 2 7, с. 80--34. 
0761 

Хадасевіч, П. Да канца выкрыць усіх ворагаў партыі 
1 Совецкай улады.--Больш. Бел., 936, 29 8, с. 19-25. 
0762 

Шнеерава. Як партгабінет абслугоўвае прапагандыстаў 
і саухачоў. (Друк. імя Сталіна].--Больш. Бел., 936, 2 7. с.49. 
076; 


Штэйнгарт, А. М. Абмен партдакументаў забяспечыў дз- 
ага ўздым партработы.-- Больш. Бел., 936, 28 7, с. 24-29; 
0764; 


Штэйнгарт, 


А. Вышэй большэвіцкую пільнасць, (Капыль. 
Партарганізацыя 1 
0765; 


Больш. Бел, 936, 1 9, с, 26--29. 


ІУ. Палітыка. Совецкае будаўніцтва. Права. Палітыч: 
ныя партыі ў капіталістычных краінах. 


Рускаю моваю. 
І. Докатились... (Передовая ,Правды". 9. Н. Гикала 


Двурушничество--метод классового врага. Гомель, изд. 
Гом. ГК КП(б)Б, тип. Полеспечать, [1986 


7 стр. 13. с. (--В помоць партработанку). 300 экз. [Б. ц. 
Описано по обл 


692 323.2:340.96; 


Андрэеў, П. К падзеям у Іспаніі.---Больш, Бе ., 936, 199. 
с. 44-58; 
0766 

Вышэй большэвіцкую пільнасць--да ца знішчыць усіх 
ворагаў. [Перадавы].--Больш, Бел., 936, М 7, с. 2--10. 
0767 

Вышэй рэполюцыйную пільнасць на ўсіх вучастках ра 
боты, [Перадавы].--Больш. Бел., 936, 18 8, с. 2-9; 


0768 
Галадзед, В. Аб праекце новай канстытуцыі Беларускай 


ССР.--Больш, Бел., 936, Хе 10, с. 31-34; 
0769 

Гікало, Н. Двурушніцтва--метад класавага ворага.--Больш 
Бел, 936, М 9, с. 5-8. 
0770 


Годэр, Г. Новая Сталінская Канстытуцыя--росквіт совец- 
кай дэмакратыі.--Больш. Бел., 936, М 7, с. 11--18 
07 


Патрабаванне народу выканана. Рэзалюцыя схода совец 
кіх пісьменнікаў БССР. [Аб трацкісцка-зіноўеўскай бандзе]. 
Пол. рэв., 936, 2 8, с. 4; 


0772 

Пісьмо Беларускага народу Вялікаму Сталіну. «гУ вер- 
шах пераказалі паэты БССР: Я. Купала, Я. Колас 
А. Александровіч, П. Броўка, П. Глебка 
І. Хары к.- Пол. рэв, 936, 47, с. 3--15 


0773. 


Родны любімы іосіф Вісарыёнавіч. (Ліст т. Сталіну ад 
ССП БССР].--Лол. р. 936, 29 8, с. 
0774 

У дапамогу прапагавдысту: 1) Трацкісцка-зіноўеўскія бан. 
ды--галоўны атрад капіталістычнай рэстаўрацыі. 2) Шлях 
трацкістаў І зіноўеўцаў- шлях здрад і прадажніцтва. 3) Дву- 
рушнікі- забойцы. 4) Пабудова соцыялізма ў нашай краіне 
І контррэволюцыйны трацкізм.-- Больш. Бёл., 936, 29 8, 
с. 66--91 
0715 

Харвацкі, В. Міжнароднае становішча і знешняя палітыка 
СССР к ХІХ гадавіне Окцябра--Больш. Бел, 936, Ж 10; 
с. 35-47. 

0776 


У. Абарона СССР. Вайсковая справа. 
Рускаю моваю, 


... Будь готов к противовозлушной и противохимиче 
ской обороне. Пособие для подготовки к сдаче норм 
«Готов к ПВХО" первойступени. Изд. 2-е с З-го ис- 
правленного русск. изд Минск, сект. воен. лит--ры. 
ГИз. Бел., тип. им. Сталина. 1986. 

нялюстр. 22 с, (Секция ПВХО ЦС ОСО Авиохима 


35 к 


Приложенне: список лит-ры 12 названий. 
м 698 62345 


...Миянскии дом Красной армии. (Памятка сектора школь- 
но-курсовой работы ДКА на 1936--1937 учебный год. 
Минск], тип. школы ФЗУ тип. им. Сталяна, [1936]. 


16 стр. 13 с. 2000 экз. Бесплатно, 
694 355711.2(476 м.) 


ХІ. Тэарытычная і палітычная эканомія. Эканоміка 
прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Соўгаснае і 
калгаснае будаўніцтва. Гандаль. Кааперацыя. Экано- 
міка транспарта і сувязі. Фінансы. Комунальная гас- 
падарка. Статыстыка, Нар.-гас. улік. 


Беларуская ССР. Нар. кам. мясц. прам. Кір. с.-г; му- 
камолля. 


«Інструкцыя па складанню тэхпромфінплана па с.-г. 
млына-крупяных і камбінаваных з імі прадпрыемства 
мельтрэстаў на 1997 г. Менск, друк. СНК. 1936. 


ЗА стар. 22 с, 400 экз. [Б. и. 


Дадаткі: Шкала грашовых памольных ставак, Інструкцыя аб 
парадку ўтварэння абязлічанага помолу па.. прадпрыемствах падпа- 
ваных РВК. Інструкцыя па вядзению ўчота здадзенага авансам 
у отзярно памольнага збору, 
Апісана па рокл. 
м 695 338.4:664(47.6) 


..За гонар нашай маркі. «Прысвячаецца вытворча- 
тэхнічнай канферэнцыі па якасці прадукцыі тлушча- 
камбіната імя Н. Галадзеда.» [Гомель], выд. газ. 
«Палескай праўды“, друк. Палесдрук. -21936.2 

61 стар. з ілюстр. І партр. 17 с. «г(Главмаргарын. Наркомпиіце- 
пром СССР)» 1000 экз. (Б. ц]. 

Аўтары зб.: Кірзнер, А. Ф. Лебедзева, П. Юрчанка, Кнышова, 
Л. Каплан, Чайкоў, Маўшовіч, Дунер, Н. С. Перлін, Крол, Фар- 
бераў, Лашкевіч, Гайсіна. 
26 696. 338.4:665(47.6). 


Завочныя курсы совецкага будаўніцтва пры Оргад- 
дзеле ЦВК БССР. 


-. План- праграма па соўгасна-калгаснаму бу- 
даўніцтву для завочных курсаў совецкага будаў- 
ніцтва пры Оргаддзеле ЦВК БССР. [Менск], 
друк. СНК. [1936] 

6 стар. 22 с, 3000 экз, [Б. ц.] 

Пасая тэкста аўтары: К. Залескі і А. Р. 


Без загал, стар. І вокл 
хе 697 338.1(47)(07):135(071.4)] 


г. інструкцыя па арганізацыі падрыхтоўкі і правядзен 
ня ўсесаюзнага перапісу насельніцтва, 1937 г. 
[Менск], друк. Палесдрук у Гомелі. [1936] 


12 стар. 21 с. (Кір. нар.-гас, учота БССР). 7500 экз. [Б. ц. 
Без загал, стар. і вока 
М 697 312(47) 


Рускаю моваю. 


Руководство по составлению заявок на 1987 г. [на 
резино-асбестовые изделия ремини. Минск], тип 
им. Сталина. [1936]. 


8 стр. 16 с. (Бел. республик. контора .Главрезийы"). 1000 эк 
(Б. и] 
Без зага. Руководство для нижинерно-технического пёрсоналя. 
38:67 
Забела, В. Лікпідаваць адставанне рачнога 7 зрту 


Больш. Бел. 936, Хь 9, с. 37-38. 
0776а 

Каралевіч, А. Аб рабоце спажыўкааперацыі на вёсцы 
(Да гадавіны гістарычнага рашэння СНК СССР і ЦК ВКП(б) 
Больш. Бел., 936, 9 9, с. 39--43 
0777 

Пастанова ЦК КП(б)Б аб раб ёзненскай і Высачан 
скай МТС па пытанню аб скарыстанві ільнацерабілак І трак- 
тарных малатарань---Больш, Бел., 936, М 7, с. 74-76 
0178 


УІІ. Праца. Арганізацыя працы. Соц. страхаванне. 
Прафесійны рух. Соцыяльны быт. 


Матусевіч, Мітрафан Грыгор'евіч. 


Стаханаўскі рух на прадпрыемствах БССР. Менск, 
выд-ва і друк. БелАН. 1936. 

88 стар, з табл АН. Ін-т эканомікі). 2000 экз. І р. 20 к 
ле 699 331.87 ст(47 6). 


Саюз рабочых МТС Поўдня-Цэнтра. ЦП. 


«Бюлетень ЦП саюза рабочых МТС Поўдня-Цэнтра. 
Артыкулы стаханаўцаў і ўдарнікаў МТС па абмену во- 


-10:- 


пытам работы. Менск, выд. ЦП Бел. саюза рабочых 
МТС, друк. ВКСГШБ. 1936. 

19 стар. 23 с. 1000 экз, [Б. п.] 

Аўтары артыкулаў. Ганчарык, Лайко, Чарнушэвіч, Дубоўскі, 
Кац, Ф. Авяр'янаў, Гарбулёў, П. Аладка, Шчамялёва, Варэнік, 
Буцько. 

Дадаткі: Спісы трактарыстаў, выпрацаваўшых звыш 1000 га 
Пастанова Прэзідыума ЦВК Бі узнагароджанні трактарыстаў, 
Пастанова Прэзідыума ЦП саюза рабочых МТС аб арганізацыі аб- 
мену вопытам стаханаўцаў і ўдарнікаў. 

Без вокл 

100 331.88(47.6) :338.1м 


Бэнэк, К. Сталанаўскамі тэмпамі рушым уперал с-г. 
БССР. (Да гадавіны стаханаўскага руху).-- Больш. Бел, 936 
2 8, с. 89-47 

9 

Геаргадзе, П. Стаханаўскі рух у мясцовай прамы 
і выкананне ўзятых абавязацельстваў.--Больш. Бел. 
с. 48-87, 
0780; 
Наперад ла новых стаханаўскіх ог. [Да гадавіны стаха 
наўскага руху].--Больш, Бел. 936, 28 8, с. 10-18. 
0781 


УІІ. Гісторыя. Археалогія. Архівазнаўства. 
Рускаю моваю, 


Курсы пропагандистов. 
Программа лекций по истории СССР (для курсов про- 
пагандистов). Перепечатано из газ. ,В помоіць парт. 
учебе“. Изд. ЦК ВКП(б) М 23 1936 г. [Минск]. 
тип. КИЖБ. [1936]. 
16 стр. 22 с. 500 зкз, [Б. ш.]. 
Без обл, 
а 101 9(47) (07) 
Александровіч, В. Лазін з многіх. [Герой змагання за 
Окцябр] А. Р. Салавей. (Па матэрыялах Гістпарта).--Б. 
Бел. 936, Хе 10, с. 48-68. 
0182 
Барбюс, Айры. Жалезная рука. (Раздзел з кнігі ,Ста- 
лім").-- Больш. Бел, 9386, 28 10, с. 15-31. 
0783 


Х. Матэматыка. Прыродазнаўства, 


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Хімічны і Біяла- 
гічны факультэты. 5 
ў Вучоныя запіскі [Хімічнага і Біялагічнага факультэта 

БДУ] «д» 285. Менск, выд. БДУ. друк. БелАН. 
1936. 

219 стар. з табл. 22 с. 1000 экз. 5 р. ў, 

Аўтары праш: Н. Ф. Ермоленко, В. К. Нікіфараў, М. В. ізмай, 
лаў, С. С. Сандамірскі, Н. М. Майлёнак, П. П. Бардакоў- 
БЕ. М. Зубковіч, О. Д. Акімава, С. А. Гусева, Э. В. Змачынскі 
С. Г. Шмуйловіч, 
Раней выходзілі пад назвай: ,Працы БДУ“. 

Да асобн. артыкулаў ёсць спісы літаратуры, рэзюме і інш. 
“ Назва таксама рускаю моваю. 

м 102 5а4-51(072). 


Завочныя курсы совецкага будаўніцтва пры Оргад- 
дзеле ЦВК БССР. 


-.Праграма па матэматыцы завочных курсаў со- 
вецкага будаўніцтва пры Оргаддзеле Прэзідыума ЦВК- 
БССР [Менск], друк. СНК. [1936]. 

8 стар. 22 с. 2000 экэ, [Б. ц]. 

Пасля тэксту аўтар: Н. Валасевіч 

Без загал. стар. і вокл 
зе 703 5107) [35(071.4)] 


Рускаю моваю. 
Пидопличка, Александр Павлович. 


“Определитель остатков травянистых растений и зеле 
ных мхов (Вгуаіе5) в торфе Минск; изд. и тип. 
АН БССР. 1936. 


11, [26], стр. и табл, рис. 22 с. (АН БССР. Центр. ботаннчёскинй 
сад). 1000 экз. З р. 

Дополненкя: Список использов. лнт-ры (13 назв.). Указа- 
ель растеняй, упомянутых в работе. Таблицы рисунков (26) 
м 704 5834 


Акімава, О. Да флоры азёр Беларусі. (Лабараторыя ка 
федры батанікі БДУ.--Вучокыя запіскі Б, м 28, 
с. 129--176. (Сістэматычны спіс водарасляў 4 ст. Спіс макрафі- 
таў па азёрах экспедыцыі І ст. Спіс літаратуры І ст] 
0784 

Акімава, О, Гусева, С. Да гісторыі досл 
Вучоныя запіскі БДУ. 936, 28, с. 127-12 
0785 

Бордаков, П 

ствами в 
запіскі Б/ 


слаў азёр БССР.-- 


связй между хинмическимк 


име для селекцин.-- Вучо. 
110. 


. С. Да пазнання зоапланктона і зоабейтаса азёр 
збараторыя кафедры заалогіі БДУ чоныя запіскі 

28, с. 177--262 [Эколага--сістэмат. спіс фауны 
ззёр. 5 ст. Спіс літ»ры 2 ст.] 


Ермоленка, Н. І. Аб калоіднай растварымасці. ІІ. Правіла 
ападкаў (Водепкбгрстереі) пры пептызацыі метолоксідаў 2. Гід- 
ратная тэорыя раствораў. З. Фіхьтрацыйны аналіз, як дыспер- 
соіданалітычны метад ацэнкі адсарбентаў.- Вучоныя запіскі 
БДУ. 9 28, 936, с. 3--53. (Спіс літ-ры 14 назваў] 
0788 

Малёнак, Н. Кандэнсацыя фінілацэтылена з пінакалінам.-- 
Вучоныя запіскі БДУ. 936, Ме 28, с, 67-79, 
0789 

Нікіфараў, В. Аб статыстычным характары перыядычнага 
закона.--Вучоныя запіскі БДУ. 936, Х» 98, с. 53--60. [С 
літ-ры 14 назваў] 
0790; 1 

Нікіфараў, В., ізмайлаў, М., Сандамірскі, С. Аб залеж- 
васці пунктаў кіпення плаўлення і малекулярнай вагі.--Вучо- 
ныя заліскі БДУ. 936, М28, с. 61--66, [Спіс літ-ры 7 назваў]. 
0791 


ХІ. Медыцына. Санітарыя. Гігіена. 


АН БССР. /к-т псіханеўралогіі. 


Зборнік прац Ін-та псіханеўралогіі 

Менск, выд-ва і друк. БелАН. 1936. 
187 стар. з ілюстр, 23 с. 750 экз, 4 р. 
Аўтары прац: Д. /М. Голуб, П. Я. Герке. 


Да кожнага артыкула спіс літаратуры і рэзюме нямецк. моваю. 
Загал, стар. бел. і англ. мовамі. 


м 705 6168(072)- 


Герке, П. Развіццё гіпофіза сысуноў ! яго марфалагічнае 
значэнне. Ч. Ш. (Даследванне развіцця гіпофіза чалавека), 
У кн: 36. прац Ін-та псіханеўралогіі. Т. 1У, 936, с. 151--186. 
(Саіс ан-ры 14 назваў тлумач. табл. Рэзюме нямецк. моваю] 
0792 

Зубковіч, Е. Да пытання аб развіцці і марфалогіі грудзіны. 
ў чалавека І” біЧеірнуз.--Зучоныя запіска БДУ. 936, М. 28, 

1--426; [Спіс літ-ры 2 стар. Рэзюме нямецк. моваю] 


ХІІ. Тэхніка. Транспарт. Сувязь. 
Рускаю моваю, 


Добкин, Григорий Израйлевич. 


г.Регенеративные воздухоподогреватели непрерывного 
действия. Минск, Техмассектор ГИз. Бел., тип. шко- 
лы ФЗУ тип. им. Сталина. 1936. 
51 стр. с чертеж, 22 с, «(НКМП БССР. Бел, гос. политехн. ин-т 
Вып. 3). 1185 экз. І р. 
Перед назв.: доц. Бел. гос. политехи, ни-та Г. Й: Добкин. 
Бияблнографня Список лит-ры (17 мазв.). 
хе 706 


Каганович, Лазарь Мойсеевич. 


“Введение новых правил технической эксплуатации 
ий ликвидаций крушений и аваряй. Речь на собраний: 
работников депо' Москва--сортировочная; Ленинской 
дороги, 28/1Х-1936 г. Гомель, Белпартиздат ,Же- 
лезнодорожник Белоруссии", тип. Полеспечать, 1936. 


20 стр. 1 порт. 15 с. 30000 экз. [Б. ц.]. 


Дополнение: Коллективное обсішание вождю народов" 
т. Сталину о безупречном выполвении новых правил технической 
эксплуатацни ж.-д. СССР. 


хе 707 656.2. 


--13 


Опейко, Федор Александрович. 


орник научно-исследовательских работ Минск, 
изд. Бел. гос. политехн. ин-та, тип. школы ФЗУ тип. 
им. Сталина. 1936. 


39 стр. 29 с. «“(Бел. гос. политехн. ии-т НКМП БССР. Вый, 5) 
1000 экз. І р. 

Перед загл: ниж-мех. «Ф. А. Олейко доц. Бел. гос. полнтехн 
ун-та 


Седержанис: Аналитическое исследование трения второго 

рода. Теория лобовой фракционной передечн. Теория трення двух 

плоскостей, Кинематика и статика поворота гусенец. Определенне 

козффицнента нерапномерности пронзводительности баггера типа 
еделенне формы стенкн карьера. 


531 :621(072), 


аготскот“. Всесоюзное гос. обьединение по 
скотозаготовкам, 


-.Инструкция о порядке проведения инвентаризации 
в системе Союззаготскот на 1/1-1937 г. Минск, изд. 
В. О. Союзоргучет, тип. СНК. 1936. 


17 стр. 22 с. (Нар. ком. пиш. пром. СССР..). 4150 экз. Бес- 
платно, 


Дополненне: Приказ Упр. Союззаготкож о введении да- 
ной инструкции 6 систему заготкож, 
хе 709 657 : [38:63 


«Стандарт на кирпич глиняный обыкновенный. 
[Минск], тип. школы ФЗУ тип. им. Сталина. [1936]. 
7 стр. 22 с, (Нар. ком. меёт. пром.) 1500 экз. [Б. ц. 


с 
Без тит. л, и обл. 
по 666 : 3896; 


Стахановская школа строителей. 


««Стахановская школа строителей , Железнодорожника 
Белоруссии“. Лекции стройтелей-стахановцев. [Го- 
мель], изд. газ. ,Железнодорожник Белоруссии“, тип. 
Полеспечать. [1936 


40 стр. 20 с. 1500 экз. (Б. п]. 


Содержание: З. Тычков: Как укладызать 2500 кирпичей 
в смену:--З. Мулер: Как стать маляром-стахановцем.--Горянаны: Наш 
метод окраски крыіз---Булков: Как ставить леса.--Яковлев: Глав- 
ное--правильно расставить силы.--Я. Антонцев: Как лучше исполь- 
зовать столярвый инструмент.--С. Волков: Главное- -правильно соста- 
вить смеси,--А. Капырло: Как рыть котасван.--Мазуркевич: Роль про- 
раба на стройтельном участке.--ІЦукин: Наше дополнение к лекциям 
т. Антонцева.--Р. Сыркин: Лекцию Захара Тучкова нзучают все ка- 
мейшики Гомеля, 

м ті 69(07) :331.87 ст. 


сЗ 


адрух 


ботка торфа и фосфорита ва спирт, лрожжк и прецнпнтат.-- 
Вучоныя запіскі. БДУ. 936, 19 28, с..263--278, 


І Змачинский, Э., Шмуйлович, С. Комбиичровавная перера- 
0795 


ХІІ. Сельская і лясная гаспадарка. Жывёлагадоўля. 
Паляўніцтва. Ветэрынарыя. 


Аграўказанні па сартаванню і пярвічнай апрацоўцы 
ільну. Полацк, друк. газ. ,Больш. Пол.". [1936]. 


10 стар. 19 с. 1000 экз. (Б. ц] 
Апісана па вокл 
млі? 6711 


«У дапамогу хатам лабараторыям. Менск, выд-ва 
і друк. АН БССР. 1936. 

71 стар. 22 с. БССР. Ін-т біялогіі), 1000 экз. І р. 15 к. 
м 718 63(072) 


..У дапамогу хатам-лабараторыям і аграхім-лабарато- 
рыям МТС. 36. метадычных матэрыялаў па глебава- 
аграхімічнаму даследванню калгасау І соўгасаў І пра- 
вядзенню палявых доследаў. Меиск, выд-ва і друк. 
АН БССР. 1936. 

33 стар. з ілюстр. і табл. 22 с. (АНБССР. Ін-т аграглебалнаў- 
ства І ўгнаенняў). 1000 экз, 2 р. 


Прадмова: акад. Афанасьеў, Я. Н. 
Аўтары артыкулаў: Н. Булгакаў, В. Рубанаў, В. Пілько, 
]. Г. Власенка. 


Дадаткі Схема запісаў у сшытку пры палявых глебавых 
даследваннях, Галоўныя глебавыя рознасці БССР, раёны пераважнага 
распаўсюджання і ўмоўныя знакі пры выдзяленні іх на глебавых 
картах. Палявы дзеннік. 

ті 6з(отэ) (17.6) 


Рускаю моваю. 


Кашутин, В, К. 


В помоць комбайнеру. Под обіцей ред. проф” 
Ю. А. Вейс. Краткая инструкция по уходу, регулировке 
и устранению неполадок в комбайнах ,Коммунар” 
я «СКАГ--5А“. Горки, изд. и тип. Бел. с.-х. ин-та 
1936. 


25 39 стр. с. иллюстр. 2? с. (НКЗ СССР. Бел. с.-х. ннл). 1500 экз. 
к. 


Библинография: Перечень рёкомендуемой, литературы 
(9 назв.). 
хе 715 631:354.2 


Рывкин, Б. В. 


“.Рыжий сосновый пилилыцик и борьба с ним. 
Минск, Сельхозсектор ГИз. Бел., тип. Полеспечать 
в Гомеле. 1936. 


60, [2] стр. иллюстр. и карт. 22 с. (Бел НИЙИ леси. хоз. Сект 
зашциты леса): 2500 экз. І р. 50 к. 

Перед загал. Б. 8. Рывкишк ст. научн. сотрудник 

Приложение: Определительные таблнцы видов пилиль- 
(циков, 

На обратной стороне тит. л. заглавие на немецком языке. 
9717 634.9:632 


Сергеев, А. М. и др. 


Основные выводы из научно-исследовательской 
боты б. Горецкой зональной станций крупного ро: 
того скота за время с 1930 по 1934 г. (с таблицами). 
[36.]. Минск, Сельхозсектор ГИз. Бел., тип. школы 
ФЗУ тип. им. Сталина. 1936. 


142 стр, с табл. и карт. 22 с. (Бел, респ. опыти. станция по жн- 
вотноводству). 1385 экз, З р, 50 к 
Перед загл: бригада научных работников: А. М. С 
А. В. Капустина, Й. П. Искров, А, М. Артохов 
х 718 6зв.2(072) (4746) 


Срогович, Матус Мойсеевич. 


Мульчирование почвы торфом. (В помоць хатам- 
лабораториям, бригадирам и колхозному активу). 
Минск, тип. ВКСХШБ). 1986. 


17. [8] стр. с иллюстр. и табл. 19 с, (Нар. ком. зем. БССР. 
ВКСХШБ), 1600 эка, 65 к: 

Приложення: анкеты, формы записей и учета, отзыв 
о работе по мульчированию, 

Описано по обл 
м 719 631.5447 


Артюхов, А. І. Летнее содержание молодвяка на клевер» 
тимофсевке 2хо гола пользования. 2. Летнее содержание круп- 
ноўо рогатого скота---У кн.: Сергееа и др. Основные выводы 
из к. и. работы б. Горецкой зональкой станции круп, рога- 
того скота, 936, с, 61-68, 86--98. 

0796 

Афанасьеў, Я. Схема доследаў па паглыбленню ворыўнага 
слоя.--У кн. У дапамогу хатам-лабараторыям і аграхімла- 
бараторыям МТС. 986; с. 191. 

0797. 

Булгакаў, Н., Рыбанаў, В., Пілько, В. Глебава-аграхіміч- 
ныя даследванні--У кн: У дапамогу хатам-лабараторыям 
і аграхімлабараторыям МТС. 936, с. 3--74. 

079 

Власенко, і. Прыкладныя схемы доследаў з арганічнымі 
1 мінеральнымі ўгнаённямі для хат-лабараторый.--У кн.; У да- 
памогу хатам-лабараторыям і аграхімлабараторыям МТС. 
936, 

0799 


алібі 


Власенко, і., Булгакаў, Н. Закладка і ўчот палявых до- 
след х чытальнях.--У кн. У дапамогу хатам- 
лабараторыям і аграхімлабараторыям МТС. 936, с. 15-88. 
0800 

Воспитанне молодняка рогатога скота--У кн.:--Сергвев 
и др.--Основныё выводы из ни. работы б. Горецкой зональн. 
станц. крупн. рогатога скота. 936, с. 63-66. 

0801 

Герке, П. Развіццё гіпофіза сысуяоў І яго марфалагічнае: 
значэнне. Ч. 2. У кн.--36. прац ін-та псіханеўралогй, т. )У 
936, с. 61--149. [Спіс літ-ры 2 стар. Тлумач. табліцы. Рэзюм 
нямецк. моваю]. 

0802 
Д. Развіццё і інервацыя надпочачніка ў сысуноў. 
У кн:--3б. прац ін-та псіханеўралогіі. Т. ІУ, 936. 
[Спіс літ-ры 25 назваў. Рэзюме нямецк. моваю] : 
0803; 

Голуб, Д. Развіццё І інервацыя надпочачніка ў, кураняш,-- 
У кн: Зборнік прац Ін-та псіханеўрало “ІУ, 986, 
с. 87-60, [Спіс літ-ры 14 назваў, Рэзюме нямецк. моваю]. 
0804 

Искров, И. І. К вопросу изучения кормов в БССР. 
2. Питательные достойнства клеверо-тимофеечного силоса и сена 
3, Питательные достоннство люпина, силосованного в смеси 
с другиый культурами. 4. Результаты обследования силосов. 
БССР в 1930-31 г.- У кн.: Сергеега и др: Основные выводы 
ия ни. работы б. Горецкой зональной станции крупного 
рогатого скота. 936, с. 10-11. 

0805 

Искров. И., Капустин, А. Использование отходов техни- 
ческой промышлевностй.-У кн; Сергеев и др. Основные 
выводы из н-и. работы б. Горецкой зональной опытной 
станции крупного рогатого скота. 996, с, 104--109. 

0806 

Капустин, А. І. Силосование и использование силосован» 
ного корма. 2. Использование вако-овсяной смеси для летнего 
кормления молочного скота.--У кн.: Сергееа и др. Осковные 
выводы из ни. работы б. Горецкой зональной станциа 
круйн. рогат. скота. 936, с. 69--85, 99--103. 

0807 М 

Сергеев, А. 1. Породное районнрование крупного рога- 
того скота БССР. 2. Красная белорусская порода крупного ро- 
гатого скота БССР. 3. Колоннстский белоголовый скот Полесья 
БССР. 4, К вопросам эффективности использования импортных, 
пройзводителей п БССР. 5. Полимастия, как одии из призна- 
ков молочности у крупного рогатого скота БССР.--У кн: 
Сёрггев и др. Оёновн, выводы. из ни, работы 6. Горецкой 
зональной станции крупн. рогатого скота. 986, с. 8--62, 
0808. 


ХІУ. Мовазнаўства. 


Завочныя курсы нізавога совецкага актыва пры 
ЦВК БССР. 


«Праграма па беларускай мове для завочнікаў 
нізавога совецкага актыва пры ЦВК БССР. 
[Менск], друк. СНК. [1936]. 

14 стар. 22 с. 2060 экз. [Б. ц. 

Пасля тэкста аўтар: /3. Белавусаў 

Без загал. стар. і вока. 
зь 120 491:72(07) 


ХУ. Мастацкая літаратура. 
Літаратуразнаўства. 


Якуб Колас. (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч). 


М. Пратасевіч». Менск, выд. і друк. Бібкалектара, 
1986. 


[2] стар. . 2810 с. 1000 экз. Бясплатна. 
Змест: Біяграф. весткі; Кароткі агляд творчасці. Бібліяграфія, 
Апісана па вока. 


721 891.72.09 (Колас), 


Бекер, М. Кніга вялікай шчырасці. [Як гартавалася сталь" 
Остроўскага].--Пол, рэв. 936, Хе 8, с. 104--12 
0809; 

Ватацы, Н. Літаратура народаў СССР у перакладах на 
бел, мову. (Бібліяграф. агляд за 1932-- 1935 гг.)--Пол. рэа. 936, 


аваленка, Б. Праблема прозы.--Пол. рэв. 936, 288; 
с. 85--103. 
0811 

Каваленка, Б. Тарас Шэўчэнка-Лол, раг. 936, 187, 
с. 115-:189, 
0812 

Кучар, А. “Радасны будзень" Ул. Хадыкі--Лдл. рэв. 936 
3е 8, с. 121-190. 
0813 

Кучар, А. «Трэцяе пакаленне" К. Чорнага.--Лол. 98,936; 
ж 7, с. 1017-4114; 
0814 


“../ 
С--К, С. Байцы" Альманах Ж 2. (Рэц]--Пол. руб. 936, 
Лё 8, с. 131--133. 
0815; 

Хведаровіч, М. Ручаіны" А. Жаўрука. Рэцэнзія” Пол 
Вата 936. Ле 7, с, 154--155. 
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Мастацкая літаратура. 


Галодны, Міхаіл Сяменавіч. 


Выбраныя вершы. [Перакл.] Менск, Сект. маст. 
літ-ры ДВБ, друк. імя Сталіна, 1936. 

89.[3] стар. 17 с, 2185 экз. 4 р. 25 к. 

Перакладчыкі: А. Александровіч, П. Глебка, П. Броўка, М. Хве- 
даровіч, Я. Журба і інш. 
м 722 891.71.03--91.:72--1 


Горкі, Максім. 


“Збор твораў. Т. ХХ. Рэд. перакл.: З. Бядуля, П. Га- 
лавач, Я. Колас, М. Лынькоў. Менск, Сект. маст. 
літ-ры ДВБ, друк. імя Сталіна. 1936. 
218 стар. 1 партр. 23 с. 6185 экз. 7 р. 50 к. перапа. 1 р. 
З м е ст: Справа Артамонавых. 
ь 723 891.71.03--91.72--3. 


Ільенкоў, Васілі Паўлавіч. 


«Сонечны горад. Раман. Перакл. з руск. мовы М. Хве- 
даровіч. Менск, Сект. маст. літ-ры ДВБ, друк. імя 
Сталіна, 1936. 


218 стар. 22 с. 7135 экз. ? р. 50 к. перапл. 40 к. 
мл 891.71.03-9112--3; 


Кутатэлі, А. 


Тварам у твар. Раман. Перакл.: /7. Броўка. Менск, 
ЛІМ ДВБ, друк. імя Сталіна. 1936. 


33143] стар. 17 с. (--Масавая серыя мастацкай літ-ры.)2».15185 экз, 
З р. 75 к. перап. 25 к 
хе 725 


899.96.03--91.72--3 


Фінк, Віктар Грыгор'евіч. 


іншакраінны легіён, [Апов.] Перакл. з руск. Цім. За- 
рэчны. Менск, Сект. маст. літ-ры ДВБ, друк. Па- 
лесдрук у Гомелі. 1936. 

187.[2] стар. 22 с. 6185 экз. 2 р. 25 к. 
хе 726 891.71.03--91.72--3 


Франс, Анатоль. 


Крэнкебіль. [Аповесць]. Перакл. М. Блісцінаў. Менск, 
Сект, мастацк. літ-ры ДВБ, друк. Палесдрук у Гомелі. 
1936. 


46 стар. 17 с. (--Серыя пачынаючых чытачоў). 10185 экз. 40 к. 
м 84.08--91.72--3 


Чэхаў, Антон Паўлавіч. 


«Мядзведзь. Жарт у адной дзеі. Перакл.: 8. ЛПашале- 
віч. Менск, Цэдрам, друк. ВКСГІШБ. 1936. 

16 стар, 19 с. 5050 экз. 60 к 
728 891.71.03--9172-2 


Чэхаў, Антон Паўлавіч. 


..1. Сватанне. Жарт у адной дзеі. Перакл: 8; Шаша- 
левіч. 9. (Вяселле. Сцэна ў адной дзеі. Перакл: Ё. Ра- 
мановіч.) Менск, Цэдрам, друк. ВКСГШІБ. 1936. 


85 стар, 19 с. 5050 экз. 1 р. 
хе 729 891.71.03--91.72--2 


Чэхаў, Антон Паўлавіч. 


“Юбілей. Жарт у 1 дзеі. Перакл.: 8. Каваль. 
Менск, Цэдрам, друк. ВКСГШБ. 1936. 

16 стар. 20 с. 5050 экз. 60 к. 
хе 730 891.71.03--9172--8 


Рускаю моваю. 


-.Массовые революционные песни. Минск, изд. Ок- 
тябрьской комиссии при Сталинском Горрайкоме 
КП(б)Б, тип. ВКСХШБ. 1936. 


24 стр. 14 с. 1500 экз. [Б. ц] 
131 891.71--192; 


Толстой, Алексей Николаевич, 


Петр первый, Кн. 1-я и 2-я. «С 7-го Ленинградск. 
изд.» Минск, Сект. худ. лит-ры ГИз. Бел., тип. им. 
Сталина. 1936. 


549.[2] стр. 22 с. 50185 экз. б р. 50 к. 
32 891 71--3 


Александровіч, Адзін прысуд--расстрэл. [Верш].-- 
Пол. рэв. 936, ЛМ 8, с. 5-6; 
0817 
Броўка, П. Х вамі навісне пролетарскі меч. [Верш]. 
--Пол. рэв. 936, І г128; 
0818. 
Га зырып, В. Смерць Пагоды. [Апов.]--Лол. рэв. 936, Ме 8; 
5--79. 
089 
М. Памяці Валенціна Кацельнікава. [Верш].-- Пол. 
7, с. МІ 


Каган, Э. Вялікі пажар. [Аповесць]: Перакл. з яўрэйск. 
мовы-- Пол, рэв. 936, Мі 7, с. 58--62. 
0823 

. Казека, Я. Настаўніца. (Апав].--Пол. рэв. 936, 29 7, 


Кандраценя, В. Капа сена. (Апав.].--ІПол. рэв. 936, 
. 80-84. 


удзімаў, В. Мартыйя жывапісец, (Урыўкі з рамана). Пе- 
рака. з руск,- Пол. рэв. 936, З 
0ка6; 

Левановіч, П. На Сожы. (Апав].--Пол. рэв. 936, 287, 


ў, В. Максім Парабула. [Апав.].--Пол. рэв. 936, 

Ж 7, с. 93--100, 
0828 Я 

Паслядовіч, М. Бікфордаў шнур.--Пол. рэв. 936, 2 8. 
с. 56 , 
0829 

Пушкін, А. Да Вера: Вершы] «СПерака. з руск» .--Пол' 
рэв. 956, 19 8, с. 12-; 
0830; 

Пушкін, А, Яўгені Онегін. Гл. П. ««Перакагз руск» Поль 
рэв. 936, 16 7, с. 63--78. 
0831 

Садоўскі, Е. Няўміручасць. [Апав.] ««Пёракясз руск, мовы. 
с. барак Пол. рэв. 936, М Т, с. 85--92. 


рэв, 
0833 
Сямашка, М. Мацеры. (Верш].--//ол. рэв. 936, 19 8 


ХХІ. Мастацтва. Архітэктура. Музыка. Тэатр. Кіно. 
Фатаграфія. 


Чуркін, Нікалай Нікалаевіч. 


«Партызаны. Масавая песня да святкавання 16-годдзя 
вызвалення Беларусі ад белапалякаў. Тэкст--Я. Купалы. 
Менск, ДВБ, друк. школы ФЗУ друк. імя Сталіна. 
1936. 
[2] стар. 25 с, 3185 экз, 20 к 
Без вокл. 
хе 733 


Рускаю моваю. 


В помоць мастерам культурнага досуга. К 19-ой го- 
довшине Великой октябрьской соцналистической рево- 
люции. [Песня с нотами]. Гомель, изд. газ. ,Же- 
лезнодорожник Бел.“, тип. Полеспечать. 1936. 

16 стр. 20 с. 10000 экз. [Б. ц. е 


з обл. 
784 м. 


ХУШ. Культурнае будаўніцтва. Народная асвета. 
Педагогіка і методыка. Культ-асвет. работа. Сама- 
адукацыя. Фізкультура. Гульні. Турызм. Падручнікі. 


Акадэмія навук БССР. 


Тэматычны план Акадэміі навук БССР на 1936 год. 
Менск, выд-ва і друк. АН БССР. 1936. 


24 стар. 24 с. 300 зкз. Бясплатна. 
28 7348 061(476) АН БССР. 


Акадэмія навук БССР. 
геСтатут Акадэміі навук БССР. Зацверджан 9/У11 1936 г. 
Хе 634. Менск, выд-ва і друк. АН БССР. 1936. 


ЗІ стар. 14 с. 300 экз. Бясплатна. 
Назва і тэкст бел. ] руск. мовамі. 
95 061(47.6) АН БССР. 


«Метадычныя ўказанні для завочнікаў да праграмы па 
методыцы геаграфіі. Для школьнага аддзя- 
лення педтэхнікума. Перакл. з выд, НКА БССР. 1936 г. 

Менск, выд. Нар. кам. асветы, друк. ВКСГШБ. 1936. 


22 с. (Упра ышэйш. школы НКА БССР. Метад. габінет па 
завочн. магу 3500 эк, 
8. 12 стар. [Б. ц] а 
стар. аўтар. /. /. Казлоўцаў, рэд. перака 


90(071.4 


Правілы прыёму ў завочныя се згагічных 

ін утаў. [Менск], друк. ВКСІ ШБ. [1936]. 

[4] стар. 21 с, (Нар. кам. асветы БССР. Кір. падрыхтоўкі нас- 
таўнікаў), 3000 зка. (Б. ц.] 

Без загал. стар. і вокл. 
м 787 371(071.4).476; 
“Праграма па хіміі няпоўнай сярэдняй і сярэдняй 
агульнаадукацыйнай школы дарослых. Менск, Вуч- 
педсектар ДВБ, друк. імя Сталіна. 1936. 

25 стар. 22 с, (НКА 5ССР. Упраўленне па навуч. дарослых) 
2185 экз, 50 к. 

Без вокл 


Ле 738 5407) 


Праграма школ малапісьменных. Беларуская 
мова, арыфметыка, геаграфія. Менск, 
Бава аа ар ДВБ, друк. школы ФЗВ друк. імя Ста- 
ліна. 1 


па навучанню дарослых НКА БССР) 


Без вока. 
м 739 379.207) 


«Праграмы школ для непісьменных. Беларуская 
мова. Арыфметыка. Менск, Вучпедсектар. 
ДВБ, друк. школы ФЗВ друк. імя Сталіна. 1936. 

12 заў: М с. (Уапраўление па навучапню дарослых НКА БССР), 
4185 экз, 7 к. 


Бабе 
зе 740 491:724-511](07)[379:2] 


«Фізіка. [Праграма для паступаючых у Вышэйшы за- 
вочны педагічны ін-т. Менск], друк. ВКСГШБ. 
Ба: 

4 стар, 26 с. (Метад. габінет па завочн. навуч, пры НКА БССР). 
1000 экз. [Б. ц. 


Без загал. стар. і вока. 
СУ 53(0714) 


Рускаю моваю. 


гМетодические указания для заочников и экстернов 
к программе: зоологія позвоночных со 
сравнительной анатомией. Для факультета 
естествознания педииститутов. Вып. 89. Перепечатано 
с З-го переработанного изд. НКП РСФСР. Минск, 
изд. Наркомпроса БССР, тип. ВКСХШБ. 192 

26 стр. 22 с. (Упр. пысш. школы НКП БССР. Научно-метод. ка- 
бинет по заочн. обуч.) 1500 экз. (Б. ц.] 

На обратной стороне тит. 4: автор--лоц. Н. И. Соболеаский. 
Ота. ред.--доц. Зубковйч. 


Без обл. 
м 742 596(071.4) 


..Методические указания для заочников к программе 
по эзмбриологии и гистологиий живот- 
я ы х. Для факультетов ёстествознания пединститутов. 
Вып. 29. Перепечатано с 2-го исправленного изд. НКП 
зСФСР. Минск, изд. Наркомпроса БССР, тип, 
ВКСХШБ. 1936. 

12 стр. 22 с. (НКП БССР, Наўчно-метод. кабинет па заочн. буч. 
1000 экз, [Б. ш.] 

На обратной стороне тит. л: автор--доц. К. 8. Магржиков- 
ская. Рэд. переиздання--доц: Гусева. 


Без обл 


л таз 591(071.4) 


Падручнікі і дапаможнікі для пачатков сярэдняй 
і інш, агульнаадукацыйных школ і курсаў. (Падруч- 
нікі і дапаможнікі для ВНУ, рабфакаў, спецкурсаў, 
школ і завочн, навуч. устаноў--гл. па спец. аддзелах). 


Берэзанская, Елізавета Савельеўна. 


...Зборнік задач і практыкаванняў па арыфметыцы. Для 
5-га і б-га класаў няпоўнай сярэдняй школы, Выд, 4-е 
з 4-га руск Менск, Вучпедсектар ДВБ, друк. імя 
Сталіна. 1936, З 

142.[2] стар, з Ілюстр. 22 с. 26185 з 

На двароце загал. стар, назва арыгінала: Е. С. Бергзанская. Сб. 


задач и упражнений по арифмстике. М. Учпедгиз, 1936. 
та 511(076); 


Верхоўскі, Вадзім Нікандравіч і інш. 
««Арганічная хімія. Падручнік для 10-га класа сярэдняй 
школы. Выд. 8-е, з 4-га руск. Менск, Вучпедсёк- 
тар ДВБ, друк. імя Сталіна. 1936. 
1704 стар. з ілюстр. 22 с. 5185 экз. 1 р. 25 к. 
Перад назвай: праф. В. Н. Верхоўскі, Я. Л. Гольдфарб 
Л. М: Смаргонскі, з 
На адвароце загал. стар. назва арыгінала: проф. В. Н. Верхов- 
ский, Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонский. Органическая химня. 
Учебник для 10-го класса средней школы. М.-Л. Ўчпедгиз. 1936. 
хе 745 547 (075). 


зад 


у 
Верхоўскі, Вадзім Нікандравіч. 


..Неарганічная хімія. Падручнік для 9-га класа сярэд- 
няй школы. Ч. 3-я. Выд. 3-е з 4-га руск. Менск, 
Вучпедсектар ДВБ, друк. імя Сталіна. 1986. 
151.[2( стар. з ілюстр. 2 укл. л. 22 с. 5185 экз. І р. 45 к. 
Перад назвай: 8. Н. Верхоўскі, праф. Пед. ін-та імя Герцэна. 
Дадаткі: Табл. атамнай вагі элементаў, Перыядычная сістэма 
элементаў. Карта важнейшых карысных выкапняў і хім. сіравіны 
хе 746 5464075) 


Іогансон-Гегель, Элінор. 


“..Фецізсі. Падручнік па нямецкай мове для няпоўнай 
еярэдняй і сярэдняй школы. Ч. ІІ. Для 6-га класа. 
Выд. 3-е, з 4-га руск. Минск, Вучпедсектар ДВБ, 


друк. імя Сталіна, 1936. 
83 стар. з Ілюстр. 22 с. 40185 экз. 90 к 
зь 147 43(075) 


Кіселёў, Андрэй Пятровіч. 


«Алгебра. Ч. І-я. Падручнік для 6-га І 7-га класаў ня- 
поўнай сярэдняй і сярэдняй школы. Выд. 4-е, з 13-га 
руск. Менск, Вучпедсектар ДВБ, друк. імя Сталіна. 
1936. 
142 стар, 22 с. 20000 экз. 95 к 
лав 


м 512(075) 


Тецюрэў, Владзімір Алексеевіч. 


Прыродазнаўства ў пачатковай школе дарослых. Ме- 
тадычны дапаможнік для настаўнікаў. «Рэд. перакл. 
7. Краульеў». Менск, Вучпедсектар ДВБ, друк. Па- 
лесдрук у Гомелі. 1936. 

дві стар. з ілюстр. 22 с, 3185 экз. І р. 50 к. 


5(07). 


Цузмер, Маісей Якаўлевіч. 


-.Заалогія. Падручнік для 6-га і 7-га класаў няпоўнай 
сярэдняй і сярэдняй школы. Выд. 9-е з 4-га руск. 
Менск, Вучпедсектар ДВБ, друк. імя Сталіна. 1936, 


2564] стар. з іюстр. 22 с. 30185 зка. І р. 0 к 
150 


м 59(075) 


Шапашнікаў, Нікалай Александравіч і інш. 


Зборнік алгебраічных задач. Ч. 1-я. Для 6-га 1 7-га 
класаў няпоўнай сярэдняй і сярэдняй школы. Выд. 3-е 
з 5-га руск. Менск, Вучпедсектар ДВБ, друк. імя 
Сталіна. 1936. 

10 .[2] стар. 22 с. 25185 зкз. 1 р. 20 к 

Перад назвай: Н. А. Шапашнікаў і Н. К. Вальцаў. 


зь 751 512(076) 


І ек 


дс 


Рускаю моваю. 


Каркадиновская и др. 

г..Хрестоматия по русской литературе для 4-го класса. 
Изд. 4-е. Минск, Учпедсектор ГИз Бел. Тип. им. 
Сталина. 1936. 


80 стр. с нллюстр. 22 с. 27185 экз. 55 к. 


Перек зага: Й. Каркадиновская и А. Рыжикова. 
ль 152 891.71(075) 


ХІХ. Дзіцячая літаратура. 


Александровіч, Андрэй. 
Шчаслівая дарога. Паэма. Выд. 2-е. Менск, Юн- 


дзетсектар ДВБ, друк. імя Сталіна. 1936. 
123] стар. з ілюстр. 25 с. ЗЮ эн. 2 р. 40 к. перапл, 1 р. 25к. 


Малюнкі В. В. Волкава. 
м 753 891.72--98. 


Колас, Якуб. 
Савось распуснік. [Кніжка-верш для дзяцей малод. 
шаго ўзросту). ДВБ, друк. імя Сталіна, [1936]. 


14 стар. з ілюстр. 23 с. 12185 экз. 1 р. 35 к. 
Малюнкі В. В. Волкава 
Без вока. 

194 


Шолам-Алейхем. 

Хлопчык Мотка. Перакл.: З. Бядуля. «Для дзяцей 
малодшага ўзросту». Менск, Юндзетсектар ДВБ, 
друк. Імя Сталіна. 1936. 


1582] стар. 18 с. 10185 экз. І р. 55 к. 


Вокладка мастака Кіпніса. 
хе 155 892.46.03--91.72--3. 


Якімовіч, Алесь. 

..Каваль Вярнідуб. Казка [для деяцей у вершах]. 
Менск, Юндзетсектар ДВБ, друк. школы ФЗВ друк. імя 
Сталіна. 1936. 


80 стар. з ілюстр. 22 с. 10185 экз. 2 р. 80 к. 
156. 


м 891.72--93 


гБялўая, З. Мае забавы.--Іскры Ільіча. 936. М 7, с 4. 


Горкі, М. Першыя розгі. (Урывак з апов. «Детство']- 
аааы лыча. 936, 2 7, с. 1-3. 


сар Я. Летам. [Верш].--Іскры Ільіча. 936, 18 7, с. 9. 
Музыкі. Народная казка. Апрацоўка Я. Коласа. скры 


Ільіча. 936, Ж 7, с. 10-11. 
0840; 


забу 


ХХ. Кнігазнаўства: Кніжная і выдавецкая справа. 
Прэса, Бібліятэчная справа. Бібліяграфія. Даведнікі. 
Энцыклапедыі. 


Рускаю моваю. 


Художественная и мемуарная литература, рекомен- 
дуемая в качестве иллюстраций при прохождении ис- 
ториий ВКП(б). Борисов, изд. Культпропа РК КП(б)Б, 
тип, 1-го Мая. 1936. 


49 стр. 13 с. (--В помоць пропагандисту). 500 экз. [Б. ц.] 
хе 758 016:48:329.15(47)(09) 


Літоўскаю моваю. 


Мапг, І. 

КТО. Агра арзакітаз аріе іаі, Каір ўацпі Чівуігіаі зикйе 
таіў рпеў Чаікіцз іг зцикІзі4іпо 4ёфе Вапа, (еід Маге, 
пеў пЙісіопіегіў іг рараіац, уІзд разацзі; Каір зіе іўтоко 
паб 1аі, Ко Кі петаіо, іг Каіг Сібциказ рацеё акиез. 
«СЁ БаНагцзіц КаІроз уегіё А. /аёбесісій. Міпэказ 
Мас. зекіогіцз ВУІ,, друк. імя Сталіна. 1936. 


1242] рміз. зиНиз ігасіўотіз, 22 с, 800 ека. 1 г.50К. афрагаі 35 К. 
Ргешісиоіа 1 ргетіўа Увоз ВаПасцвіўоз уаіку Кпіроз Копкигзе 1934 пі. 
Афрагаі, Гоггасіа ріебіпіаі Чайіпіко М. 2йпіскію, 

м 759 891.72.03--91.92--3 


Яўрэйскаю моваю. 
юэчэ, рк 


.[Р0278] ау9 зюузурэзт зрэзі5 291 18) рулкЭ эк... 
1936 оо ло узвуткрк-рркюзох) 17 зю рум пк 1кэ1х6 

Ззю ласт зо з'аўчюрн-зокезочп) (17125) вуч 1 лоз 2 1 (зўазе 
ажчве зж зуакчўрў зно рэю 

гак (ды [зут9] вучо зя лю зю ч-зэзву! а к аўнагк 
“зу р уў ачя зраурлураў--е Элўлуе ў Хх зрелў 1 ю лук ро 
ррэша узк л--лузу 9 з «рэж мксачвеаўла 7 зю пею-пуркт 
эру руч рук ззўп) “урач аурухзўлумук чутэззенэ к “ўз 
“анурузоу зрэвозюзхце зю зрэч- ваня У “муй ўв.сзурачв узн 
уп зурулурэт орэзюа эмк-ззкэчаўлў9 

зрэ зу зр. ачк зрок «у'рнчдреаза :136 Бут к 
ат 8о2.46.09 (рэю) 


стк ,рузнЭ 
зк руч ,й ра ,рор . .ўвуке .УзускЭ ЗуТОў“Ю к рк. 
1936 «2уўко0 
р 5 1 5 тру 2185 (9516) За ш 
Фузвур л -луўрогр 
892.46--1 


а 2807 


дэт хо ззурррк эт эліт юбуррухэмія шэчрыкзч зно зазркт 
рою рэў Б ў” пілурнур-уззув 2077 19912у 7017 
Зклут чурук бурую зумюўзэх 1”рюр11 рок р 
зрозкокл .р.ю юрэрзк-рэўю музю узурилул зузэрух 

а ж ру луррурзю анзопю»й ло акучяр-ўзігуа рогы 
л9зб «ээкор 


Л 6 яру 1285 (гіз1455) т [8ўале 
Зэзум з пуркознр чн 'роўкока -вэўтзўв гоўклук 
ярзу вё а” р зфррэз по зкыфз звУЎ даў зк з'о зорк 4 зж ўпітт вау 
узр 299 зорк зу зк усую ўс зж--лулзеўсрк го “вт 
зуўўревуўа-рут разв адоруу 0яў зррк 4 зк усую к уп ўт “т 
53 зяўч рразкна гаю? зо руру”рауе урур чут ек уззўбнэў гэна рэрубе 
парай віназутуч-лр уюрурууце оў ээ зло чуўусрвуха 
зумяЎ 5--лубусевямя --руту рк 1 18 туру зурэркакуз азна зуррўт 
лубуыерчая тэзу з“орк зчк ук зу т зув воу “й 
м 762 в92.46--2 


шур окэкр 


-зкрўЭлзўв ,розв азэрюэ9 -рблюўй 26] луп. 
936 рукор а.к .рузі луюруозна лакзруто»т зю 2й? 

ла зрэ 165 (М./105) лозе 1 з (2ўло 
л 763 881.72.03--9246--1 


ралрвт.- руе, зю Урзк] ро эю чок аўт 
л-в 48 ро 96 
0841 

“зю рюззўбрахр зк ізуЎ уп] зэвнрр У жер-з грсіктац 
я5-89 1 8 ша 936 ўзлувю,-[вуре 
084; 

79] лнўэ зен ужо эч вулка? зуп зк- 9281 Уўпача 

3-1 78 Ва 986 і!ззуре- 

0843 

ўЗлу Бры «ут» умкае руб зк рэа а ай 1211 
41-40 158 ру 96 
0844 

([“ ез вубо лул, зла зола 216] оаюа ўручазк зк--ўоўз У зар 
0-6 1 8 за 936 зубра 
0845 

62-52 148 а 986 «злу ре.-- (рткычувух) раўчуз--в рэму 
0846. 

фаўванчв зазуюуз бул різур к зум Экзул рэю уў? ў9 
Зі-42 108 ро 936 гачуру--- “тулурік зр» 
0847. 

палубе, [та] за хв орэйта вяс рэгла лузон»в 
5-а 18 па яз 
0848 


Ў 7. зах 


сока вуч рае зж зочяу ув з96 пут у9-.рэх'н уру 
25-20 18 9 936 ззубр,--нруз ую уру Ук луырэ-ўсцэ”ю к 


0849 
8 936 “злую. урокаў рафобрачуа--л .р'зву" 
вв-л2 т 
0850 
злую. зугце оўютую урлурнакр- у'7у зквозуЮ 
з9-26 18 ша 936 
0851 
). 
і 
ў 
[ 
] 
1 
( 8 
/ «а 
Х г 
. Галоўлітбел М 5650. Тыраж 550. Заказ М З. 2Т стр. 
] Друкарня АН БССР. 


І ве 


т 


